10 DATA 


エブリオ接続カイド 

HDPN-UV シリーズ 


使用上のご注意 




ビクターエブリオに接続してお使いいただく際は、以下にご注意ください。 

•エプリオの取扱説明書もあわせてご覧ください。 

•本製品は出荷時、 FAT 32 形式でフォーマットされていますので、そのままエブリオに接続することができます^ 

他のフォーマット形式 （ NTFS など）に変更した場合は、エブリオの画面指示に従いフォーマットしてください。フォーマットを行なうと、 
本製品内のデータは全て消去されます^既に保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードデ V スク / DVD / CD などにコピー 
してからフォーマットしてください。 

•本製品に保存したエブリオのデータを、パソコンで直接消去や移動、編集はしないでください。エブリオで再生できなくなります。 


以下の手順は、エブリオ（ビクター GZ - HM 570) の場合の例です。お使いのエブリオの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


接続する 



〇「エブリオ」の液晶モニターを閉じます。 

©「エブリオ」にエブリオ用 AC アダプターをつなぎます。 

@給電プラグ（添付品）を本製品の US 日コネクターに接続します。 

©) 本製品に添付の AC アダプターを DC ジャツクと電源コンセントに接続します。 

©カメラ接続用 US 巳ケーブル（添付品）で、給電プラグの US 巳コネクターとエブリオの US 巳端子を接続します。 

※エブリオの USB 端子の位置は「エブリオ」の取扱説明書をご覧ください。 

©SD カードのデータを保存する場合のみ、「エブリオ」に SD カードをセツトします。 

Q 「エブリオ」の液晶 モニターを 開きます。 

■エブリオ」の電源が入り、メニュー画面が表示されます。 



バックアップ(保存）する 


エブリオの動画または静止画のデータを本製品にバックアップします。 

※以下の手臓ま、エブリオ（ビクター GZ - HM 57 0) の例です。 

機種により手順、画面が異なる場合があります。お使いのエブリオの取扱説明書をご覧ください。 


〇 を押して動画または静止画を選びます。 © 


※動画と静止画を両方バックアップする場合は、動画と静 
止画を切り換えてそれぞれノ \'ックアップしてください。 

「エブリオ」のモニターで「バックアップする」を選んで、 

(□ K ) をタッチします。 







動画バックアップ 


バックアップする 


■再生 
私削除 

H フオーマツト 


まとめて作成 


杳 すべてのシーン 


ていないシーン 





© ハードディスクの空き容量を確認してから 
[ QK ] を選んで、 （ OK ) をタッチします。 





© バックアップ対象を選びます。 




選んで作成 








バックアップ対象を 
選んでください。 


内蔵メモリー 
SD カード 


©作成が終わったら、 ( OK ) 


をタッチします。 


Q 液晶モニターを閉じてから、カメラ接続用 us 巳ケー 
ブルを抜きます0 

•本製品にバックアップしたデータは、カメラに書き戻すことはでき 
ません0 


再生する 


本製品に保存した動画または静止画を再生することができます。 


〇 ^ yio )) を押して動画または静止画を選びます。 
0「エブリオ」 のモニターで 「再生」を選んで、 


0見たい映像を選んで、 （ OK 、 をタッチします。 




@ 




をタッチします。 


f 「一 

L H ■ 


拉再生 


© 再生したいフォルダを選んで （ ok ) をタッチします。 





※「エブリオ」とテレビを接続すれば大画面で見ることがで 
きます。接続方法や必要なオプションについては、「エブ 
リオ」の取扱説明書やビクター様にお問い合わせください。 

© 再生を停止するときは、 ■ をタッチします。 

© 液晶モニターを閉じてから、カメラ接続用 US 巳ケー 
) ブルを抜きます。 





































































































































削除する 


バックアップした動画または静止画のデータを削除します。 

〇 を押して動画または静止画を選びます。 

「エブリオ」のモニターで「削除する」を選んで、 






をタッチします。 


動画ックアップ 
ノ X ックアップする 

再生 




©肖 U 除するフォルダを選んで、 0 K ) をタッチします。 





〇「削除する」を選んで、令1<) 


をタッチします。 




2010.8 .10 XX シーン 

削除容量： XXXM 巳 

空き容量： XXXXXXXM 巳 

削除しますか7 





I 決定 ^" t I 




争一度削除したデータは元には戻せません。 

大切なデータは必すパソコンにバックアップしてください。 
パソコンへのバックアップ方法は、「エブリオ」の取扱説明書 
をご覧ください。 


よくあるお問い合わせ 



本製品にバックアップしたデータを、エブリオのオプションで、 DVD などに夕'ビングできますか？ 


本製品のデータを DVD などにダビングはできません。 

エブリオに本製品と DVD ドライブを同時につなぐことができずエブリオに本製品のデータを書き戻すこともできないためです。 
したがってカメラ本体にデータがある場合のみ DVD の作成ができます。 


本製品にバックアップしたデータを、パソコンで再生したり、編集したりできますか？ 


エブリオに添付のソフトウェアを使用して編集、再生が可能ですが、弊社では詳細な操作説明や使用環境はご案内できません。 
エブリオの取扱説明書などを参考に、ビクター様にお問い合わせください。 

なお、本製品のデータを直接、編集操作をすると、以後エブリオで再生できなくなります。 

あらかじめ必要な動画データをパソコンの内蔵ハードディスクにコピーした上で、編集などを行ってください。 


エブリオに記録されている動画データと静止画データを、一度にバックアップすることはできますか？ 


動画データと静止画データは同時にバックアップできません。 

動画データと静止画データは別々にバックアップ作業してください。 


本製品に保存されたデータをテレビで見たいのですが、ハードディスクを直接 USB 端子のあるテレビにつ 
ないで視聴できますか？ 


本製品に記録されたデータは、テレビなどで直接再生できません。 

大画面でご覧いただく場合は、本製品をエブリオに接続し、エブリオとテレビを別売の HDMI ケーブルや D 端子ケーブルで接続し 
て視聴することで高画質大画面でお楽しみいただけます。 

接続方法や必要なオプションについては、エブリオの取扱説明書やビクター様にお問い合わせください。 


パソコンを持っていないのですが、バックアップ方法はありますか？ 


•本製品や、エブリオの内蔵メモリーや SD カードのいづれか2力所にデータを保存してください。データを2力所に保存すること 
でバツ ク アツプ になります。 

•お使いのエブリオによっては直接接続して Blu-ray Disc へ直接データを書き込むことができます。 

最新の対応情報は、以下より確認できます。 
http://www.iodata.jp/promo/digital/everio/taioubd 

•もう一台、エブリオ対応のハードディスクがあれば、バックアップがおこなえます。本製品と新たに用意した2台のハードデイス 
クに データを 保存します。 

最新の対応情報は、以下より確認できます。 
http://www.iodata.jp/promo/digital/everio/taiou 


本製品には何時間の動画データが保存できますか？ 


本製品 （500GB) に AVCHD で録画した場合 


UXP モード 

XP モード 

SP モード 

EP モード 

約 44 時間 

約 62 時間 

約88時間 

約212時間 


カメラに録画したデータを、本製品にバックアップするにはどのくらい時間がかかりますか？ 


AVCHD、XP モード、6〇分映像データで約25分かかります。 


Copyright (C) 2010 1-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 


















































